Google Bubble Level und die besten alternativen Wasserwaagen-Apps für Android und iPhone (2026)
Reicht Googles versteckte Wasserwaage aus? Wir vergleichen die Einschränkungen von Googles Level mit den besten dedizierten Wasserwaagen-Apps für Android und iOS, einschließlich Bubble Level & Angle Gauge.
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Google hat eine versteckte Wasserwaage

Wussten Sie, dass Google eine Wasserwaage direkt in die Google-Suche integriert hat? Suchen Sie einfach nach „bubble level" oder „Wasserwaage" auf Ihrem Android-Telefon und eine interaktive Wasserwaage erscheint direkt in den Suchergebnissen.

Sie funktioniert über den Beschleunigungssensor Ihres Telefons — denselben Sensor, der erkennt, wenn Sie den Bildschirm drehen. Für schnelle Aufgaben wie das Aufhängen eines Bilderrahmens kann das ausreichen.


Wo Googles Wasserwaage an ihre Grenzen stößt

Obwohl es ein cleverer Trick ist, hat Googles Wasserwaage 6 wichtige Einschränkungen, die sie für ernsthafte Arbeiten unzuverlässig machen:


	Keine Kalibrierung — Dies ist der kritische Mangel. Jeder Telefonsensor hat eine kleine werkseitige Abweichung. Ohne Kalibrierung kann Googles Level um Bruchteile eines Grades abweichen, ohne dass Sie es merken — das summiert sich über lange Distanzen.

	Nur ein Modus — Funktioniert nur mit dem Telefon flach liegend. Kein Oberflächenmodus, kein Kantenmodus, kein Neigungsmesser-Modus.

	Keine Winkelanzeige — Sie sehen eine Blase sich bewegen, aber keinen tatsächlichen numerischen Winkelwert.

	Keine Haltefunktion — Die Anzeige kann nicht eingefroren werden, um sie zu notieren oder zu vergleichen.

	Kein Verlauf und kein Teilen — Es gibt keine Möglichkeit, Messungen zu speichern oder mit anderen zu teilen.

	Keine Toleranzführung — Es wird nicht angezeigt, ob Ihre Messung innerhalb akzeptabler Grenzen für Ihre spezifische Aufgabe liegt.




Was eine dedizierte Wasserwaagen-App bietet



	Funktion	Google Level	Dedizierte Wasserwaagen-App



	Kalibrierung	❌ Nein	✅ Vollständig mit Profilen

	Modi	Nur 1 (flach)	4+ (flach, Oberfläche, Kante, Neigungsmesser)

	Winkelanzeige	❌ Nein	✅ Präzise numerisch

	Haltefunktion	❌ Nein	✅ Anzeige einfrieren

	Toleranz	❌ Nein	✅ OK/NAH/AUSSEN

	Diagnose	❌ Nein	✅ Sensor-Selbstprüfung

	Teilen	❌ Nein	✅ Messkarte

	Offline	❌ Internet erforderlich	✅ Funktioniert offline





Unsere Top-Empfehlung: Bubble Level & Angle Gauge

Kostenlos, werbefrei, 21 MB, Android + iOS

📱 Im Google Play herunterladen | Im App Store herunterladen


	4 Messmodi — Flache Blase, Oberflächenlevel, Kantenlevel und 360°-Neigungsmesser

	Vollständige 180°-Kalibrierung — Mit gespeicherten Profilen, Rückgängig-Funktion und Sensor-Selbstprüfung

	Mehrere Einheiten — Grad (°), Prozent (%), mm/m und Verhältnis

	Toleranzanzeige — Visuelles System OK / NAH / AUSSEN für schnelle Bewertung

	Vertrauensbalken — Zeigt die Stabilität der aktuellen Messung in Echtzeit

	Haltefunktion — Friert die aktuelle Messung mit einem Tippen ein

	Orientierungssperre + Bildschirm an — Der Bildschirm schaltet sich beim Messen nicht aus und dreht sich nicht

	Messkarte teilen — Messwerte als Bild mit allen Daten teilen

	Keine Datenerfassung — Es werden keine persönlichen oder Nutzungsdaten gesammelt

	Keine Werbung — Saubere Oberfläche, ohne Ablenkung




Andere Wasserwaagen-Apps

Clinometer von Plaincode

Verfügbar für iOS. Die Basisversion ist kostenlos, die Pro-Version kostet 1,99 $. Eine gut gestaltete App mit sauberer Oberfläche, aber auf eine einzige Plattform beschränkt.


Gamma Play Level

Verfügbar für Android. Kostenlos, aber mit übermäßiger Werbung. Die Menge an Anzeigen beeinträchtigt das Nutzungserlebnis erheblich.


Apple Measure Level

In iOS in der Maßband-App integriert. Grundlegend, aber funktional für einfache Aufgaben. Ohne erweiterte Kalibrierung oder mehrere Modi.


Smart Tools Level

Verfügbar für Android. Die Pro-Version kostet 2,99 $. Funktional, erfordert aber übermäßige Berechtigungen, die nicht mit der Level-Funktion zusammenhängen.


Vollständige Vergleichstabelle



	App	Modi	Kalibrierung	Winkelanzeige	Toleranz	Halten	Werbung	Preis	Plattformen



	Bubble Level & Angle Gauge	4	✅ Vollständig	✅ Multi-Einheit	✅ OK/NAH/AUSSEN	✅	Keine	Kostenlos	Android, iOS

	Google Level	1	❌	❌	❌	❌	N/A	Kostenlos	Android

	Apple Measure Level	1	Einfach	✅ Nur Grad	❌	❌	Keine	Kostenlos	iOS

	Clinometer	2	✅	✅	❌	✅	Begrenzt	Kostenlos / 1,99 $	iOS

	Gamma Play Level	2	✅	✅	❌	❌	Übermäßig	Kostenlos	Android

	Smart Tools Level	2	✅	✅	❌	✅	Einige	Kostenlos / 2,99 $	Android





Wann was verwenden


	Bilderrahmen aufhängen — Googles Level kann funktionieren, aber eine App mit Kalibrierung bietet bessere Genauigkeit.

	Regal oder Gerät ausrichten — Verwenden Sie eine dedizierte App mit Oberflächenmodus und numerischer Anzeige.

	Bodengefälle messen — Sie benötigen Winkelanzeige in mehreren Einheiten und die Haltefunktion.

	Türrahmen und Rohrleitungen prüfen — Kantenmodus und Toleranz sind unerlässlich.

	Entwässerungsgefälle — Erfordert präzise Messung in mm/m oder Prozent mit Toleranzanzeige.

	Professioneller Bau — Nur eine vollständige App wie Bubble Level & Angle Gauge mit Kalibrierung, mehreren Modi und Messungsfreigabe.




So erhalten Sie genaue Messwerte


	Erst kalibrieren — Kalibrieren Sie Ihre App immer vor dem Messen. Die 180°-Kalibrierung eliminiert die Sensorabweichung.

	Hülle entfernen — Handyhüllen können eine unebene Oberfläche schaffen, die die Messung verfälscht.

	Warten bis stabil — Geben Sie dem Sensor ein paar Sekunden, damit sich die Anzeige stabilisiert, bevor Sie den Wert notieren.

	Flache Kante verwenden — Legen Sie die flache Kante des Telefons direkt auf die Oberfläche für höhere Genauigkeit.

	Magnetfelder meiden — Magnete und nahegelegene elektronische Geräte können die Sensoren des Telefons beeinflussen.




Häufig gestellte Fragen

Ist Googles Level genau genug für Heimwerker?

Für sehr einfache Aufgaben wie das Aufhängen eines Bildes kann es ausreichen. Aber ohne Kalibrierung kann eine Abweichung von mehreren Zehntel Grad bestehen, was bei präziseren Arbeiten oder über lange Distanzen auffällt.


Kann ein Telefon eine physische Wasserwaage ersetzen?

Mit einer gut kalibrierten App kann ein modernes Smartphone eine Genauigkeit von ±0,1° erreichen, vergleichbar mit vielen handelsüblichen physischen Wasserwaagen. Für den professionellen Bau bleibt ein Laserniveau die Referenz.


Was bedeutet eine Anzeige von 0,2° auf einer ebenen Fläche?

Es kann bedeuten, dass die Oberfläche eine leichte tatsächliche Neigung hat, oder dass der Sensor Ihres Telefons kalibriert werden muss. Kalibrieren Sie die App und messen Sie erneut, um den tatsächlichen Wert zu erhalten.


Verbrauchen Wasserwaagen-Apps viel Akku?

Der Beschleunigungssensor verbraucht sehr wenig Energie. Eine typische Messsitzung wird Ihren Akku kaum belasten. Die Bildschirm-an-Funktion verbraucht mehr Energie als der Sensor selbst.


Fazit

Googles Wasserwaage ist ein nützlicher Trick für Notfälle — wenn Sie schnell eine Referenz brauchen und nichts anderes zur Hand haben. Aber für jede ernsthafte Arbeit, von Heimwerkerprojekten bis zum professionellen Bau, brauchen Sie eine dedizierte App mit ordentlicher Kalibrierung, mehreren Modi und präzisen Messwerten.

Bubble Level & Angle Gauge ist unsere Empfehlung: kostenlos, werbefrei, mit vollständiger 180°-Kalibrierung und allem, was Sie für zuverlässige Messungen brauchen.

📱 Für Android herunterladen | Für iOS herunterladen
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